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Les rayons à haute fréquence agissant par 
influence mécanique du fait des étincelles, par 
influence chimique du fait de l'ozone véhiculé 
par les étincelles qui pénètre dans les tissus, 
régénèrent le sang, les tissus et, les cellules. La 
sécrétion des tissus est augmentée, ce qui est 
iaportant pour le traitement des tissus fatigués, 
distendus. D'autre part l’ergostérol contenu dans 


le sang est transformé en vitamines. 
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DUT — 
L’Électricité source d'énergie 


… L'électricilé est une des formes de l'énergie au même 
litres que la lumière, la chaleur, le mouvement. 

De tous lémps Ses manifestations ont intrigue Les 
hommes qui, peu à peu, sont arrivés à la produire régu- 
lièrement, à l'adapter à leurs besoins, à la domestiquer. 
Elle a pris dans la civilisation moderne une place pré- 
pondéranté el chaque jour nous apporle une nouvelle 
découverte plus slupéfiante, plus riche d’espoirs. 

En thérapeulique, notamment, les progrès ont élé 
considérables : après les rayons X, les rayons infra-rouges 
él les rayons U.V., les courants de haule fréquence appelés 
rayons violels se sont imposés comme l'agent le plus 
souple et Le plus puissant pour soulager el guérir. 

lis se sont montrés souverains dans le traitement “de 
l'arthrilisme el de toutes les affections non microbiennes. 

Leur production nécessilail, il y a quelques années, 
des installations coûleuses que seuls les spécialistes pou- 
vaient envisager et dont les manipulalions compliquées 
réclamaient des connaissances lechniques et profession- 
nelles très étendues. 

Après de patientes recherches nous sommes arrivés 
à mettre au point les appareils portatifs VITALUS dont 
le pri modique et la simplicité d'emploi permettent 
désormais au malade de se soigner lui-même, chez lui, 
sans aucun danger. 

Plusieurs milliers de VITALUS sont déjà en service 
ei nous sommes heureuæ des lémoignages de reconnais- 
sance qui nous parviennent sans cesse. Cetle gratitude 
rend plus aisée la lâche que nous nous sommes imposée : 
faire bénéficier chaque famille des bienfaits de notre 
méthode électro-lonique et contribuer ainsi, dans une 
large mesure, au bonheur de chacun. 
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Les rayons violets de haute frépa 


Les courants de haute fréquence sont des 

ernatifs dont le sens varie UnMrès 6 nomb, ts 
pal seconde. ; 1e de 
\ors que les courants alternatifs d'éclairage chan 
ens quarante à cinquante fois, les Courants de us 

fréquence produits par les appareïls VITALUS ont ss 

nombre d'alternances de 600.000à 1.000.000 et plus de 
conde. 

Ces courants créent un champ électro-magnétique 
ientique à celui que l’on utilisesen télégraphie et télé- 
phonie sans fil et qui se propagedans l'espace à la vilesse 
de 300.000 kilomètres à la seconde, 

Les courants de haute fréquencetconstiuentaneser 
l'oscillations, une suite de @irains d'ondes dont 
longueur varie de quelques fractions de centimètres 


kilomètre 
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Lorsque Ninductance dé la self et la capacité du 
condensateur sont judicieusement accordées il se forme 
| aux bornes de l'éclateur E un courant dont la fréquence 
& est très grande mais dont le voltage est relativement 
faible. Pour élever la tension du courant ainsi obtenu on 
utilise le résonnateur R. Le courant provenant de Ja 
source de H.F. est fermé sur quelques tours de spires qui 
constituent le primaire p du résonnateur R et le phéno- 
mène de résonnance produit dans le secondaire s des cou- 
rants de lension très élevée pouvant atteindre 80.000 volts. 
Le rhéostat P formant résistance sur le primaire du réson- 
nateur permet de modifier l'accord et de doser le courant 
utilisé par le malade. 

En résumé les appareils VITALUS transforment les 
courants basse tension basse fréquence d'éclairage en 
courants haute tension de très haute fréquence qui ne 
présentent plus les inconvénients des courants ordinaires. 
Leur application sur les différentes parties du corps ne 
produit aucune sensation désagréable. 


Modes d’application des courants de haute fréquence 


Selon la manière dont on 
les emploie, les courants de 
haute fréquence ont des 
propriétés différentes, ce 
qui explique les excellents 
résultats obtenus dans des 
affections n'ayant au pre- 
mier abord aucun lien 
entre elles. 

Le contact étroit de l'é- 
lectrode avec la peau ou 
les muqueuses détermine 
l'effluvation dont l'action 
analgésique, antispasmodi- a 
que et décongestionnante 
est utilisée avec succès 
contre : les troubles ner- Ci 
veux, affections cardiaques, 
_  hémorroïdes, constipation, 
_ maux de tête, inflamma- 
tions, derma eto 
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: Pendant le trai 
imprimer toujour. 
vement circulai , 
trode appropriée. fe 

L'étincelage estobteny 
maintenant lélectrodeaun 
faible distance de l'épider 
me (1 à 10 »/n), Lea 
celles courtes et très DOur- 
ries (1 à 3 m7») donnent uné 
chaleur douce employée 
contre l'asthme, la goutte, 
les rhumatismes, le Jum. 
bago et toutes les manifes- 
tations arthritiques. 

De longues étincelles pro- 
duisent moins de chaleur 
mais ont une action révul- 
sive plus intense utilisée 
contre l’hypotension, les 
tes, sciatiques et rhumatismes rebelles: . 
Pour faciliter le massage, onpeutinterposer un linge 
re l’électrode et l’épiderme commelle bre ce 
re ci-contre, Déplacer l’électrodependant/bapplications 

saturation, traite- 
mique par excel- 
régularise la ten- 
rielle, équilibre 
tions organiques 
lite la circulation 
Employer .les 


lement, 
sun 
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N°" 16, 32 ou 

il est indiqué 

Le courant 

fréquence est 

nduit dan tout 

iucume 

n pénible pour 

ro, Fe bain Ÿ 

nique dans lon 

rtério - peer Sa à débilité 


rale po 


érile ei chaque fois qu 


ph “que 













Le massage indirect 
est une combinaison du 
massage à main et de la 
saturation. La personne 
en traitement prend à 
pleine main l'électrode 
N° 32 comme 


pour la saturation 


spéciale 
pen- 
dant qu'une seconde per- 
masse la région 
Au contact 
eur 


sonne 


douloureuse. 


des doigts du ma 





jaillissent de petites étin- 
celles de condensation 
qui provoquent un léger 
picotement. 

Pour être efficace, ce 
procédé doit être appli- 


qué par un profession- 


nel: Il est d'autre part avantageusement remplacé par 
l’élincelage, dont les effets sont plus étendus, 
L'électrode N° 12 concentrant l'effet thermique de 
l'étincelle de haute fréquence en un seul point, permet 
d'obtenir par fulguration les mêmes résultats que le 


thermocautère sans lais- 
ser de traces. 

Son action destructive 
s'impose dans certaines 
excroissances et maladies 
de peau. 

Le passage d'effluves 
ou d'étincelles à travers 
l'air transforme en ozone 
les molécules d'oxygène. 

L'ozone, en dehors de 
son pouvoir microbi- 
cide, à une action sur la 
nutrition cellulaire, sur 
la capacité respiratoire 
# sur loxyhémoglobine 
du sang. 
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Son odeur ; 
se manifeste |] 








vation et de 
Contre les derma 4 # 
et ulcères, son : 
téricide s’ajonte 4 
priétés ouloplassi nt 
congestionnantes “ 
fluve et de l'étincelle, as si 
Les inhalations g k 
avec les électrodes N° 1pf u 
101a, 1015, 101c, dut 
l'emploi est décrit page 13 
permettent de lutter vies. ; 
rieusement contre l’änémie L 
et les affections des voies & 
respiratoires. 

La pénétration de médicaments dansMlesMtissus.pir q 
l'électrosmose sur laquelle nousinsisterons au chapitre n 
odontologie (pages 39 à 41)*peutètre RCE 
employée dans les cas de rhumatismes ou denémralgiess P 

Les Laboratoires PIERRE ont créé pour cebiEole d 
Baume VITALUS ininflammable, qui mème employé seul d 
donne d'excellents résultats | - 

À 
“Tr L L P 
. e nt es 
Les rayons qui guérisse Ê 

Par suite du rythme accéléré dela Mr sé é 
nisme s’apauvrit rapidementperd de,sa vitalité. ’, 

ë L'anémie, le manque d'oprbtt les migraine n 
tério-sclérose, Ja nervosité, l’insomnie sont les signe “ Ÿ S 





curseurs d'un aff: 
Notre 


iblissernentt général. 


santé nous préoccupé et pour la p FE 


à Lort el à travere drogues, pi 


absorbons 





uratifs 


# médie € 
d'Arsonyal à 








—0— 


r; r. acte ni 
de haute fréquence et l’on peut affirmer qu'il n'existe 


en médecine chimique ni homéopathique un remède 

Re Pts ES as 2e : sièoe de 
puisse être amené d'une façon aussi directe au siège ( 
la maladie, 


qui 


On connaît depuis longtemps l’action heureuse de 


lélectricité sur le diabète, la lithiase biliaire, la goutte : 
« Les modalités électriques peuvent rendre les plus grands 
Services en stimulant la nutrition cellulaire, en. activant 
la circulation, en modifiant le milieu dans lequel baignent 
nos tissus. » 

Les courants de haute fréquence sont à l'heure 
actuelle une des plus puissantes armes de notre arsenal 
thérapeutique : ils pénètrent dans l'intimité des tissus, 
téalisent par effluvation et par fulguration un véritable 
bombardement d'électrons et assurent la destruction des 
colonies microbiennes. 

Leurs effets physiologiques sont très divers. Ils expli- 
quent la grande variété des résultats obtenus par notre 
méthode : 

Action mécanique. — L'étincelle agit à la façon d’un 
projectile infiniment petit. Le choc répété des milliers 
de fois en quelques secondes donne des résultats certains 
dans l’excitalion du système neuro-musculaire, dans les 
paralysies, les alonies. 

Action analgésique et sédalive, — Les tissus traités 
perdent rapidement toute-sensibilité et la douleur; qu'elle 
qu'en soit la cause, s'atténue peu à peu pour disparaître 
totalement. 

Action thermique. — Au contact de l'électrode on 
chserve une élévation de la température des tissus traités 
qui absorbent sans dépense l'énergie venue dudehors. Si 
on condense l'élincelage en un seul poiñt, on peut pro- 
voquer par brûlure la destruction des tissus qui se cica- 
trisent d'une façon parfaile ct rapide, 


Action bacléricide. == On obtient la disparition com- 
plète des microbes grâce AJ'ozone provoqué en abondance 
par l'effluve et l'étincelle de haute fréquence, 


Action cicatrisante, = La cicatrisation est accélérée 
tbine dans les cas de plaies torpides et atonces, 
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les rayons violets VITALUS ae 
les glandes, l'hémoglob; 































En résumé u 
ur les cellules, PT ne, 1 à 
; + -écular acti 
nt Ja circulation du sang, régularisent a Pression arté 


Let tonifient le système nerveux: 





Utilisation des Électrodes VITALUS 








Vos électrodes à vide, type MacIntyre tbe: 

sant les directives de Spécialistes et fabriquées. e} A 
nsilicate extra dur, ont été, grâce à leurs nombreuses 
alités, adoptées par le Corps Médical: 

Leur variété permet toutes leSapplicationsinteme 
ternes. Leur dénomination estpurementindieanveer 
e malade pourra les utiliser pou d'autres traitements que 

k désignés en tenant comple cependant des parties du 

ps sur lesquelles elles peuvenb s'appliquer. 
Elles sont toutes munies d'un culot emétalliquene 
ême calibre permettant leur emploisurnimpontequel 
pareil VITALUS: 

Elles doivent toujours être engagées danse manche 
rle-électrodes ou retirées entournantégèrementsans 
rcer ni brusquer. Les nettoyen soigneusement à J'eau 
vonneuse, à l'alcool ou à l'éther,avantou après chaque 


n d'éviter toute erreur dla commande bien 
fier le numéro des électrodes choisies: 
ectrodes à vide de surface 23 4. 5.55% 58: 59; 60. 
remment Pour 


peau € por 
neë 


L, 


64. 3a. — Sont employées indiffé 
lion en contact intime avec la é 
ge en les maintenant tune certaine dista 
D BEUT faciliter l'application, en interpo 
u entre l'électrode et 14 région traitée. 


rm 


Wu, 
trodes € k : ji chevel É 
, ; Destinéésanx soins du CU, dispo” 


IU881 € Cacao , , 7 a 
ficaces l'une que l'autre, seule con: 


1 des dents les différenci raitemen 
CT par de rence due nait gra 2 


ni Courants dote qon inte À 
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Electrode 8, pour la colonne vertébrale, s'emploie 
généralement en contact léger avec la peau. 
Electrodes 9. 10. 11. Ta pour le traitement des yeux; 
à employer en contact intime avec les paupières ces der- 
nières étant fermées. 





Electrode 12 fulguratrice pour la destruction des cors 
verrues, excroissances. Son action caultérisante est ulilis 





dans certaines dermatoses. 

Le filament de tungstène d'où jaillissent les étincelles 
fuleuratrices est protégé par un capuchon de verre. Ce 
dernier doit toujours dépasser le filament de 2 à ES 
Il suffit alors d'appliquer l'extrémité perç 





e du capuchon 
Sur le cor ou la verrue pour que l'élincelage soit actif. 
Electrodes isolées 13. 1%. 15. 17. — C 
à double paroi dont l'extrémité seule est active doivent 
être mises en contact étroit avec les muqueuses auxquelles 
elles sont destinées. Afin d'éviter la production d'élin- 
celles désagréables bien qu'inoffensives, appliquer 
d'abord l'électrode, puis donner le courant qui doit être 
coupé avant le retrait. En opérant ainsi le traitement 
interne ne produit qu’une 


électrodes 








gère sensation de chaleur. 
Au cas où la chaleur deviendrait trop intense, couper le 
courant quelques instants pour le rétablir ensuite. 


Electrode 16. saturatrice pour traitement électro- 
tonique convient plus particulièrement aux anémiés et 
aux arlério-scléreux. 

L'électrode élant plaçée dans le manche porte-élec- 
trode, procéder de la façon suivante : 

1° Brancher l'appareil VITALUS sur Ja prise de cou- 
rant ; 

2° Prendre l'électrode métallique à pleine main ; 

3 Donner le courant en l’augmentant progressive- 
ment jusqu'à la division 5 du rhéostat. Ne pas lâcher 
electrode pendant le trailement afin d'éviter la produc- 
tion d'étincelles désagréables mais non dangereuses, 
Pviter pour la même raison de Louclier des parties métal- 
liques ; 

4° Comper le courant avant de lâcher l'électrode. 


Électrodes 14. 19, —= Destinées aux affections des voies 



















































Er, 


; : ex 
jres elles ne doivent être utilisé 
urina ; 


- 100 
jiste : on 9 b E Ré 
£tectrodes vaginales 20. 21. 22-28; 4. — % 


,mployées facilement par la malade LE 
ee jlent un état rigoureux de propret 
TE excellen traitement hygiénique deso; 
ne aires. Comme pour toutes les applice 
mn l'électrode avant de donner le coura 
; de retirer l’électrodedu 
Electrodes 95. 26. 27. 98. 29. 30. 31. 
Ces électrodes rectales, hémorroïdales owpro: 
vent être éenduites de vaseline avant leur introd 
e rectum. La pénétration facilitée par lapositior 





eng 
ce dernier avant 





elle qu'elle est décrite au chapitre hémorro Æ Va 

varier entre 8 et 4 centimètres. Penir compte, pour “ts 

roduction, des directives données atmparagr ? 

électrodes 13, 14, 15 et 17. , #4 
Electrodes de régénération "82-33, NXeur, m 

onique plus douce que celle dussaturateur.NN, 

elles s'apparentent, les fait utiliser deslaum me | 

lus spécialement contre lesmaladies nenveus 


fatigue générale et la neurasthénie” LES 


Electrode 34. — Les massages dela région du 
doivent être exécutés en tenantAlélectrodeM 
étroit avec l'épiderme. Nous rappelons que, 
violets VITALUS appliqués de cetteMfaço 


lions cardiaques et l'asthme nerveux mel 
danger. RARE 





Electrode 35. — S'emploi n mass 
pour le raffermi > : seins et con 
HS 1 er missement des seins, et conti 

réion lactée. La tenir er contact A 

Electrodes 36. 65. alemer 

traitement 


des Pal à 4 ù 
Ha. de petites élincelles w | 
Ion parfaite et me Cicatri 
Electrodes 37, 38, = per 
ns et Ja Pénétration à | 
"u468, Sont employées sur) 
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Dentistes. Les substances à électrosmoser sont plaçées sur 
un tampon d'ouate à l’intérieur de l’électrode que l’on 
applique ensuite sur la partie à traiter. 

Electrodes dentaires 39. 40. 41: 42. 43. 44. 45. 46. 47. 
4S° 49: 50. — Leurs formes appropriées aux parties de la 
bouche que l'on désire soigner permeltent aux Dentistes 
de les utiliser en Odontologie. Ce chapitre est largement 
développé en fin de brochure. 

Electrode rouleau 51 pour massages. Cette électrode 
remplie de gaz néon s'emploie directement sur la région 
àtraiter. Sous l'action des courants de H.F. le néon 
S'illumine en rose vif. Elle donne des décharges plus 
douces très faciles à supporter. 

Electrode 52 pour le pénis, s'emploie en contact 
intime. 





Blectrodes aspiralrices 53. 54 — Les appliquer direc- 
tement sur l'épiderme puis presser et lâcher alternative- 
ment la poire en caoutchouc dont elles sont munies. 
Blectrodes 56. 57. — Elles donnent des étincelles très 
actives et Lrès chaudes. Ne pas les utiliser au travers des 
vêtements. 








Electrode 66. — Ce tube de contrôle n'est pas destiné 
à étre introduit dans le manche porte-électrodes. Il per- 
met de vérifier si la saturation réalisée avec les électrodes 
16, 32 ou 33 s'opère normalement ; si une seconde per- 
sonne approche le tube au néon du malade en traites 
ment, ce tube s'illumine en rose. ’ 





Inhalateurs d'ozone 101, 101a, 101b, 101e. — Hs se 

composent d'une poire Vaporisatrice, d'une chambre 

génératrice d'ozone, d'une boule filtrante destinée soit 

A pulvériser des-poudres astringentes, soit à vaporiser de 

Phuile inhalatoire, soit à recevoir un tampon d'ouate 

Hrobibé de cette huile (au goménol, au menthol ou à l'eu- 

calyplus) et d'un embout nasal. 

On les utilise de la manière suivante 

1e Mettre quelques goulles d'huile inhalatoire dans 

la boule destinée à cet mange 

Monter l'inhalateur ét l'introduire dans le manche 
électrodes de l'appareil VITALUS ; 
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s'asseoir et poser le manche Porte-élee 
L'rable si on se sert d'un inhalateur 

un enoux si on emploie un inhalatèue droite 
D Le de l'inhalateur d'une main et de l'autre + Cire 


uran! moyen (division 5 à 7 du rhéostat): ner un 






















j° Introduire l'embout dans les narines ke 
uchc : dans in 
° Presser et lâcher alternativement la poire 
houc pour amener de l'air dans l'inhalateur. Caout. 
nrofondément et rejeler l'air par Ja Pouche, Pirer 
 JLest indispensable de tenir d'une main Je co 
électrode ou chambre génératrice di670n$ pour qu'j 
it production de ce gaz. y 
Les inhalations ne doivent pas excéder 1à2 minutes 
elles peuvent être renouvéléesAroisonqtef 
r jour. Elles constituent le traitement 4 choix des 
ns des voies respiratoires Leuremplo régulier 
et d'éviter la grippe etla plupart des “its 





biennes. 
Electrode 19b.' — Son emploiest strictement 
Médecins ; peut être utilisée dans“uncas-d'athiese 
ol utérin. 


Electrodes de H.F. au radium(Brevetées).Aalisces 
les formes 4, 5, 20 et 8lMelles sont érice dieu 
vilé, recommandées dansMles cas rebelles LS 

sont remarquables derapidité dansile traitement 
orroïdes el des rhumatisnies chroniques oil 
respectivement les électrodes 31 elær 

es d'Ultra- 


Irodes de quartz pour applications local 
J app ables aux 


Les électrodes en quartz fondu permë 


€ 


Sous 
nlerment une petite quantité de mercure: ande 
: Lu 
des courants de H.Félles émellentunesl 


T sur 


intensè 


6 d VE “termi 
d'U.V, Elles ge nt capables de détermies 
muqueuses des fete de TÉUISION QT 


le 


IPagné k 1 éricide. 
" P gn s d'une pui ante action bactérii Ljis 
le peng "© dans le traitement de cents 
" F 
Pendant veux AY 
, l'application se bger les YEUX "jo 
de verre n se prog and 


fumé Cette dernière recont 
Naturellement qu'à ces électrodes: 


* applique 








Les pages qui suivent précisent 
la manière de traiter les maladies 
justiciables des rayons violets 
VITALUS. Ces indications sont le 
résumé d'observations cliniques 
absolument probantes. 

Nous répétons que notre mé- 
thode ne présente aucun danger 
ni aucune contre-indication et que 
toutes les affections non micro- 
biennes sont guérissables. 

L'emploi régulier du VITALUS 
en stimulant les diverses fonctions 
organiques améliore toujours l’état 
général. C'est le régénérateur 
indispensable à toute personne 
soucieuse de son « équilibre » 
intellectuel et physique. 
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Migraines 


















® Débuter par une séance de saturation de 5 minutes 
(Electrode N° 16 So : ñ 

p > à 5). Massage de la région abdominale avec 
Pélectrode de surface N° 1, la migraine étant, dans la 
majorité des cas, la conséquence de troubles gastro- 
abdominaux. 

Une effluvation de cinq à six minutes, sur la tête, 
avec l'électrode N° 1, au point opposé au » de la 
migraine, permet de décongestionner Ja partie malade. 








Obésité 
Des erreurs d'hygiène, des viciations des secrétions 
internes sont le point de départ de l'obésité. 
Si l'on tient comple du régime alimentaire et d’une 
certaine régularité dans les applications de H.F. on peut 
Alors faciliter grandement la résorption des graisses en 
Stimulant les échanges nutritifs. 
Säturer, chaque jour, l'organisme avec l’électrode 
N° 16 tenue à pleine main pendant 5 minutes. Courant 
moyen. Masser tout le corps avec l’électrode N° 58 en 
insistant plus particulièrement sur les points graisseux. 
Application directe sur la peau pendant 10 minutes. 
Courant assez fort. 








Rhumatisme articulaire aigu 


Les médications habituelles sont à observer pour traiter 
cette affection puisqu'il s'agit d'un état 
lieux. 

Les douleurs de l'épaule, du coude, du genou, elc., 
ès rapidement, même en période aiguë, 
ès, avec 


énéral infec- 
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seront soulagées t 
par des applications de haute fréquence pratiqué 
Vélectrode N° 4, au travers d'un lissu ou d’une serviette 


éponge. 





Rhumatismes chroniques 


ls résultent ordinairement de la suppression de la 
transpiration cutanée, de la fatigue, du froid, Les rhuma- 
ctisants sont très exposés aux attaques de leur maladie par 
Jen temps pluvieux et ressentent des douleurs qui les 
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Ces indications sont basées sur des résultats per 
: ; e 
et notre méthode est celle qui a donné le maximum ce 


soulagement el de guérisons. 


Autres symptômes de l’arthritisme 


Les autres symplômes de l’arthritisme, bouffées de 
chaleur, refroidissements des extrémilés, troubles diges- 
Lifs el nerveux, sont améliorés rapidement par les rayons 
violets VITALUS. 


ARE ee Pme: 
Les débilités, les déprimés, trouveront dans l’emploi 


régulier des courants de haute fréquence, la « ralion 
d'appoint », qui leur rendra, force, gaieté et santé. 

Ilne faut pas perdre de vue qu'un trailement jour- 
nalier comprenant là saturation avec l'électrode N° 16 
et un massage quotidien avec l'électrode N° 1 stimule 
toujours toutes les fonctions organiques assurant ainsi 
un bon équilibre vital. 


Affections cardiaques 


Troubles de la circulation 


Le montage spécial des appareils VITALUS élimine 
tout danger d'application dans le traitement des affec- 
lions cardiaques. 

Le massage de la région du cœur, l’électrode étant 
en contact direct avec la peau, facilite le travail de cet 
organe. L'électrisation ne peut modifier une lésion car 
diaqué constituée ; cependant, des améliorations nolables 
ont été constatées dans des cas d'hypertrophie, d'endo 
cardite, de dilatation, douleurs angineuses, palpilalions, 
ele. 

La saturation - d'Arsonvalisation diminue la 
Dpression artérielle, régularise la circulation générale, 
désimioxique l'organisme en améliorant la composition 
du sang. 
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Saturer le corps, matin et soir, avec l'électrode N° 16 


tenue à pleine main, pendant 5 à 6 minutes. Courant 
moyen. Une action plus intense est obtenue par le 
massage indirect, ( Voir page 7.) Interrompre la satu- 
ration aux époques de la menstruation. 

Dès les premières applications, on voit disparaître 
les troubles circulatoires divers : maux de lêle, vertiges, 
insomnie, sensalions d'angoisse, besoins fréquents d'uri- 
ner, refroidissement des extrémités. ” 


Engelures 


La disparition des engelures est obtenue en quelques 
Séances. Dans les cas d’engelures ulcérées, nous préco- 
nisons une cffluvation assez douce de la région atteinte. 
Durée de l'application : dix minutes avec l’électrode 
NS: 

Les engelures non ulcérées devront être traitées en 
promenant sur le pied ou sur la main l’une des élec- 
trodes N°* 1 ou 4, en courant moyen, pendant 5 à 
6 minutes. 

Ne pas cesser les applications trop tôt, si l’on veut 
obtenir des résultats durables. 


Hypotension 


tions énergiques faites avec l’électrode 
MIPALUS N°59, le long de la colonne vertébrale, relèvent 
lapression artérielle et redonnent des forces aux dépri- 
més. Séances bi-quotidiennes de 4 à 5 minutes. 


Phlébite — Inflammation des veines 


S'abstenir de tout traitement pendant la période a 
Dès que le malade commence à se mouvoir, effluver 
Chaque jour en courant doux, la région enflammée, 
amee-Vélectrode rouleau N° 51, Durée de la séance : 
Bb minutes. 
Ulcères variqueux 


Môme traitement général que celui des varices, Appli- 
quen eur l'ulcère l'électrode N° 26 en courant doux pen- 
2 minutes. 
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et le bas ventre avec l’électrode N° 59. Massage circu- 
laire en contact avec la peau. 

Dans les cas Opiniâtres et pour diminuer la sensibilité 
ano-reclale, compléter la séance par une application in- 
terne avec l'électrode N° 30 suivant la technique pres- 
crite pour les hémorroïdes (voir page 12). 


Fissure sphinctéralgique 


La haute fréquence appliquée localement selon la 
méthode de Doumer décrite au paragraphe hémorroïdes 
offre un procédé indolore, inoffensif, facile à appliquer. 
Les statistiques cliniques enregistrent de 80 à 90 %:de 
succès indiscutables. 

Indépendamment de leur action sur l'élément dou- 
leur, les rayons violets VITALUS permettent la cica- 
trisation rapide de la lésion anatomique. 

Employer l'électrode N° 26 en courant moyen 


Hémorroïdes 


Trop de personnes ignorent encore les brillants résul- 
lats obtenus par la haute fréquence dans le traitement 
des hémorroïdes.” 

L'application intra-rectale contre les hémorroïdes 
internes est effectuée avec l’une des électrodes N° 25, 
28 ou 28. 

La technique de Doumer consiste à introduire l’élec- 
trode choisie dans l'anus et à faire passer un courant 
moyen pendant 6 à 7 minutes. 

Pour faciliter l'introduction, enduire l’électrode de 
aseline, se coucher en chien de fusil, le membre infé- 
rieur allongé, l'autre jambe repliée, poser doucement 
Néléctrode à l'entrée de l'orifice anal, l’introduire avec 
précaution en respirant profondément. Pénétration, 3 à 
4 centimètres, 

Mettre Vappareil VITALUS en marche, augmenter 
Progressivement jusqu'à la division 7 du rhéostat. Si la 
chaleur produite devient intolérable, couper le courant 
pour le rétablir ensuite. Séances quotidiennes pendant 
M première semaine, espacées de plus en plus par la 


suite. 
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courant moyen pendant 7 à 8 minutes. Les psychasté- 
niques, chez qui l'irritabilité nerveuse prédomine, doi- 
vent compléter la séance par une saturation de 5 minutes. 


Goître — Hyperthrophie de la glande thyroïde 


La haute fréquence agit dès le début sur les mani- 
festations secondaires de la maladie (instabilité nerveuse, 
tremblement, insomnie, troubles gastro-intestinaux). 
Sur le goître lui-même, c’est dans les cas moyens, 
à évolution lente, qu'on obtient les meilleurs résultats. 
La glande thyroïde diminue assez souvent sous l’in- 
fluence du traitement qui consiste dans l'emploi de 
l'électrode N° 3a que l’on applique sur la région du cou 
en Courant moyen pendant 6 à 7 minutes. Le massage 
répété tous les deux jours doit être effectué en contact 
…— léger avec la peau. En cas d’irritation de l’épiderme, 
suspendre les séances pendant une semaine. 

La formation du goître peut être prévenue par une 
application quotidienne sur le cou, au moment du mas- 
sage facial. Employer alors l’électrode N° 5. 


Hémiplégie 
La haute fréquence judicieusement appliquée est un 
“adjuyant qui ne doit pas être négligé. 
L'étincelage du membre avec l’électrode N° 4, en 
courant moyen pendant 5 à 6 minutes permet d’atténuer 
les raïdeurs musculaires, l’ankylose, l’atrophie. 


À la suite des séances, le malade accuse généralement 
plus de souplesse dans les articulations. 


Insomnie 


Nombreux sont les malades qui nous signalent au 
cours de leur traitement l'influence heureuse de nos 
appareils contre l'insomnie. 

“Quelle qu'en soit la cause on traite l'insomnie en 
mMassant la nuque et le front avec l'électrode N° 1 en cou- 

M moyen pendant 6 minutes, L'application faite de 

ÉAéren le soir avant le coucher doit être suivie d'un 
de 2 à #4 minutes sur lo tronc et les jambes 
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L'effluvation obtenue avec l’électrode N° 1 est indi- 
quée chaque fois qu'il y a un afflux sanguin. 

Les séances de 2 à 3 minutes doivent être répétées 
2 ou 3 fois par jour, 


Névralgie intercostale 


Dans les cas essentiellement nerveux, appliquer le 
traitement des névralgies. Si l’on n'obtient pas les résul- 
lats escomptés, rechercher la nature de l'affection qui 
peut être la conséquence d’une tuberculose, d'un néo- 
plasme ou d'une distension des tissus. 


Névrites — Lésions inflammatoires des nerfs 


Ne pas soigner uniquement le point douloureux, mais 
tout le membre qui est souvent le siège de troubles 
moleurs, vaso-moleurs, sensitifs et trophiques. 

Utiliser l’électrode N° 4, courant moyen, et masser 
pendant 10 minutes en contact léger avec l’épiderme. 


Paludisme 


Certains paludéens atteints de crampes présentent des 
troubles vaso-moleurs, une trop grande élasticilé des 
tissus qui peuvent ètre comballus par la haute fréquence. 

Masser tout le corps avec l’électrode N° 1, courant 
assez fort, pendant 10 minutes, au travers d'une serviette 
éponge. Saluration quotidienne 3 ou 4 minutes avec 
lélectrode N° 32 tenue à pleine main. 

En cas de fièvre, localiser le traitement aux membres 
mférieurs. 


Paralysie infantile 


best évident que l'électricité ne peut guérir ce qui 
cbinguérissable, mais il est rare qu'une paralysie infan- 
Hletraitée d'une façon rationnelle pendant le temps 
mécessaire, c'est-à-dire pendant des mois et des années, 
me soit pas améliorée souvent dans une large mesure, 

ant qu'il y a progrès il convient de continuer. On 
éhsculement en droit d'arrêter le traitement lorsque 
depuis un an on n'a plus aucune modification favorable, 
Le traitement consiste en applications révulsives de 
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Sciatique 
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De nombreux malades ont obtenu d'excellents R 
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Maladies des voies respiratoires 


Dans toutes les affections des voies respiratoires, 
l'ozone inhalé en doses convenables stérilise les mu- 
queuses et oxygène les tissus. 

Le dégagement d'ozone se produit sous l'action de 
l'étincelle de haute fréquence qui traverse l'air et le 
décompose. 

L'étincelage de la cage thoracique et les inhalations 
d'ozone constituent une médication des plus actives. 


Asthme bronchial, Asthme nerveux, Emphysème 


Sans prétendre à la guérison complète de ces affec- 
lions, le traitement par les rayons violets VITALUS 
apporte un soulagement marqué. 

Etincelage léger de la poitrine et du dos avec l’élec- 
trode N° 4 pendant 8 à 10 minutes. Durant l'application 
respirer profondément par le nez de manière que la 
cavité thoracique se remplisse d'air ; rejeter l'air par 
la bouche. Trois séances par jour. 

Des inhalations d'ozone goménolé sont recommandées. 


Bronchites — Grippes 


Appliquer l’électrode N° 4 au travers des vêtements 
sur Ja poitrine et le dos pendant 5 minutes, 2 fois par 
jour, courant assez fort. Il est indispensable d'effectuer 
chaque jour des inhalations d'ozone avec l’une des élec- 
trodes N° 101, 101a, 101b ou 101c. Ne pas omettre de 
placer dans la partie filtrante de l’inhalateur un coton 
imbibé d'oléo-goménol VITALUS. 


Coqueluche 


— Étincelage de la poitrine et de la région dorsale en 
courant assez fort avec les électrodes N° 4 ou 59 pendant 
minutes, puis massage de la gorge avec l'électro é a 
t2 ou 3 minutes. Inhalations d'ozone d'une 
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avec l’une des électrodes 101, 1014 , 
trois ou quatre fois par jour." 01 x. = 
(3 


Pneumonie 
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Le massage des parties sexuelles en courant doux 
avec l'électrode N° 1 une ou deux fois par jour pendant 
5 minutes améliore considérablement l'état du malade. 

Les applications internes avec les électrodes N° 18 
ou 19 ne doivent être faites que par le médecin. 


Impuissance 


L'impuissance peut avoir des causes multiples : fatigue 
générale ou spéciale, malformations organiques, maladies 
du système nerveux, troubles nutritifs, mais elle se ma- 
nifeste le plus souvent sous l'influence de l'émotivité, 
du nervosisme ou de ‘la neurasthénie. 

Les rayons violets VITALUS donnent dans la majo- 
rité des cas des résultats inespérés. Sous l’action du 
courant les cellules paresseuses ou fatiguées retrouvent 
toute leur vitalité. 

L'étincelage quotidien des organes génitaux, de la 
région de l'aîne et du bas de la colonne vertébrale, en 
courant moyen, durant 5 minutes, améliore les troubles 
circulatoires et fait disparaître la sensation de froid local. 
Pour.la verge employer de préférence l’électrode spéciale 
Dane. 

Un relèvement momentané de la pression sanguine 
obtenu par des étincelles nourries sur la colonne verté- 
brale influence favorablement l'état psychique du malade. 
Utiliser l’une des électrodes N° 1 ou 4 en courant moyen 
pendant 5 à 6 minutes. 

Les sujets plus particulièrement nerveux devront 

compléter le traitement par une saturation quotidienne 
de 4 à 5 minutes (électrode N° 33 tenue à pleine main). 
“Ile retrouveront rapidement le sommeil et la maîtrise 
d'eux-mêmes. 
La réapparition des érections matutinales est le pre- 
—mier symplôme d'une modification heureuse de l’orga- 


_nisme. 


Incontinence d’urine 


… Chez l'enfant élincelage quotidien en courant doux 
t bas ventre, le périnée et la région lombaire avoe 
N° 1 pendant & minutes. 
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l'homme adulte compléter 1e" : 
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Appliquer l'électrode de surface N° 1 en courant doux 
sur les testicules pendant 5 à 6 minutes. 


Paralysies vésicales d’origine névropathique 


Se manifestent principalement dans la neurasthénie, 
Pépilepsie. Etincelage de la région lombo-sacrée avec 
lune des électrodes N° 1 ou 4 pendant 5 minutes. Séances 
quotidiennes suivies d'applications intra-rectales iden- 
tiques à celles décrites au chapître hémorroïdes 








Prostatite 


Des résultats positifs ont été enregistrés à la suite 
d'applications intra-rectales de haute fréquence, tant dans 
des cas de prostatites aiguës que dans les prostatites 
anciennes et rebelles. Des statistiques cliniques enre- 
gistrent 80 % de guérisôns. 

Le traitement se fait avec l’une des électrodes N° 29 
ou 26a qui doivent être enduites de vaseline ayant l'in- 
troduction dans le rectum. Tenir compte des indications 
mentionnées au paragraphe hémorroïdes pour fatiliter 
la pénétration. Lorsque l’électrode est introduite, donner 
le courant. Arrêter l'appareil avant le retrait. Débuter 
par un courant doux. Intensifier progressivement. Séan- 
ces quotidiennes de 5 à 6 minutes. 

On remarque dès les premières applications une amé- 
oration notable : la difficulté d'uriner s’atténue, les 
douleurs, sensations de brûlure, pesanteur, etc…., dispa- 
raissent peu à peu. 


Spermatorrhée 


Elle est presque toujours d'origine neurasthénique, 
ce qui explique les bons résultats obtenus par la haute 
fréquence. 

Frictions journalières de 7 à 8 minutes avec les élec- 
trodes N° } ou 4, courant moyen, le long de la colonne 
vertébrale, Applications intra-rectales trois fois par 
semaine avec les électrodes N° 27 ou 28, (Voir hémor- 
rides.) 























Gynécole , 


Les courants de haute fréqu 
services En gynécologie. En fait 
en France et à l'étranger. 

Les applications générales augmentent 
capillaire et peuvent Le utili ru 
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L'étincelage ou la petite fulguration " 
médecin, seul qualifié, de réaliser des traitements chiny. 
gicaux sur le col. 


Les courants de haute fréquence Constituent done un 
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Applications externes sur le bas ventre avec les élec- 
trodes 1 ou 4 en contact léger, courant assez fort. 


Leucorrhée (flueurs blanches) 

Elle s’observe chez les jeunes filles et les femmes 
chlorotiques. Etincelage du bas de la colonne vertébrale 
avec l'électrode N° 1 pendant 4 à-5 minutes, saturation 
avec l'électrode tonique N° 33 tenue à pleine main. 

Les femmes pourront compléter le traitement par 
introduction de l’électrode vaginale isolée N° 21 appli- 
quée en Courant doux pendant 5 à 6 minutes au maxi- 
mum. 








Menstruations — Troubles — Retards 





Saturation avec l’une des électrodes N° 16 ou 3 
Etincelage avec les électrodes N° 1 ou 4 suivant les 
directives données au chapitre Aménorrhée. 

La haute fréquence influence heureusement la circu- 
lation sanguine, cette modalité de l'électricité s’impose 
comme la médication de choix qui fait disparaître les 
troubles et les douleurs accompagnant généralement les 
menstrues. 


Métrite du col 


Les électrodes à vide de Mac Intyre N° 20 ou 21 sont 
plus particulièrement indiquées dans le traitement de 
celle affection. Tenir compte des instructions données 
pour l'introduction des électrodes : employer un courant 
moyen de façon à obtenir des étincelles très fournies. 

Sous l'action des courants de haute fréquence, les 
globules blancs affluent vers le point enflammé et éta- 
blissent une barrière contre la flore microbienne, qui 
de ce fait se modifie heureusement. L'écoulement prend 
Une Céitaine fluidité et disparait. Le volume du col dimi- 
mue et l'application fait cesser l'étroitesse. Ces résultats 
Peuvent être escomptés en 15 séances de 5 à 6 minutes 
répétées chaque jour ou tous les 2 jours. 
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Prurit vulvaire 


L'effluvation donne vraiment de très bons résultats, 
Emiployer l'électrode N° 60 en contact avec les tissus, 
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Oto-Rhino-Laryngole, 
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Eczéma de l'oreille 

Applications internes en courant dou 

N° T4 ou 154 pendant 2 ou 3/minules: a 
avec l'électrode N° 60 pendant 5 ou 6 mi 
Tenir compte pour le traitement in er 
ations données au chapitre Oto-sclérose. 
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troduisant aussi loin que possible dans le conduit auditif. 
Il faut la faire pénétrer prudemment de façon à ce que 
cette électrode adhère parfaitement aux parois, Sans 
cependant qu’elle atteigne le tympan; la producti 
de petites étincelles déterminerait des ampoules vésicu- 
laires qu'il serait nécessaire de ponctionner. 

On débule par une effluvation très douce que l’on 
intensifie progressivement. Au cas où la sensation de 
chaleur deviendrait insupportable, diminuer l'intensité, 
äu besoin couper le courant pendant quelques secondes. 
La Séance doit durer de quatre à six minutes et peut être 
renouvelée six à sept fois par jour. 

La sensibilité, les bourdonnements, les vertiges, dis- 
paraissent généralement après cinq ou six applications 
et la progression de l’acuité de l’ouïe se manifeste ulté- 
rieurement. 

Le traitement quotidien peut être complété par un 
massage léger de 5 à 6 minutes sur la mastoïde et en 
Avart de l'oreille avec l’électrode N° 1 au néon. 





Coryza — Rhume des foins 


Etincelage externe, en courant moyen, des parois 
latérales du nez et de la région située entre les yeux. 
Employer l’électrode N° 3 durant 3 ou 4 minutes. 

Nous recommandons également les inhalations d'ozone 
deux à trois fois par jour ayec l'une des électrodes 101, 
101a, 101b, 101e. L'ozone doit être filtré par une huile 
stérilisante, au menthol, au gomenol, ou à l'eucalyptus. 

Dans le rhume des foins compléter le traitement par 
l'application de l'électrode nasale isolée N° 13. 


Eczéma des narines 


Effluvations de 2 ou 3 minutes en courant doux avec 
l'électrode N° 13 en contact parfait avec les muqueuses. 
Comme pour tous les traitements internes, introduire 
l'électrode avant de donner le courant et couper ce der- 
nièr avant le retrait de l'électrode, Eviter l'étincelle qui 
provoque une révulsion 

. 
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Les rhinorrhées glandulai 
liorées par l’effluvation de 
l'électrode N° 13 en courant 


Sinu 


Les rayons violets VITA 
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Laryngite 


Massage externe de la gorge avec l’électrode N° 34 
pendant 4 à 5 minutes, Des inhalalions par la bouche 
d'ozone goménolé avec les électrodes N°* 101, IUla, 
I01b, 101c sont recommandées. 


Odontologie 


Parmi les renseignements que nous donnons ci- 
dessous, cerlains sont plus particulièrement destinés aux 
spécialistes de l'art dentaire, mais tous nos clients pour- 
ront les. consulter avec fruit, une bonne hygiène de la 
bouche ayant une importance capilale. 

Nous allons résumer en quelques mots les différentes 
formes : mécanique, chimique et physique, des courants 
de HF. 
La fulguralion essentiellement destructrice tue les 
germes par electroculion. A l'action mécanique du choc 
ajoute l'action chimique de l'ozone qui 
permet de slériliser presque instantanément un canal 








electrique 5 
infecté, une gangrène buccale, une plaie, un cul de sac 
pyorrhétique. 

Le champ d'action de l’effluvalion est beaucoup plus 
vaste. Elle favorise l'oxygénalion des tissus, modilie le 
métabolisme, augmente la nutrilion des chairs, provoque 
une prolifération intense des tissus, active la phagocytose, 
augmente la circulation locale, produit une révulsion 
énergique, stimule la nutrilion des glandes en agissant 
sur le système nerveux, 

Son influence sur les terminaisons des nerfs sensitifs 
en fait un analgésique précieux. Elle détermine, en outre, 
une perméabilisation plus grande des tissus qui sont 
fraversés par une quantité innombrables d'élincelles 
Mietoscopiques capables d'entraîner vers l'intérieur tous 
les fnédicaments interposés sans aucune décomposition 
… de leurs éléments. 

" La pénétration de médicaments par osmose sous l'ac- 
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Affections diverses 








Si paradoxal que cela puisse Paraître 
la haute fréquence, étant donné PRE le tr 
sque illimité, s'étend à certaines =, 
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Adenite (inflammation. des glandes) 
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Foie et vésicule biliaire 


Les courants de haute fréquence employés conjoin- 
fement au régime et aux médicaments prescrits par le 
médecin traitant permellent d'améliorer l'état du malade. 

Traitement tonique avec l’électrode N° 16 employée 
journellement pendant 4 à 5 minules, puis massage 
du bas ventre avec l’une des électrodes N°* 1 ou 4 tenue 
en contact intime avec la peau, courant assez fort pen- 
dant 8 à 10 minutes. 


Maladies des yeux 


L'inflammation des paupières, de la rétine, de l'iris, 
la cataracte prise au début, le glaucome, l’hémorragie 
des yeux, peuvent ètre traités et améliorés par la haute 
fréquence. Utiliser les électrodes N°° 9, 10 ou 11 en cou- 
rant très doux pendant 3 à 4 minules. L'application 
répétée chaque jour doit être faite les yeux fermés. 


Plaies et blessures 


La cicatrisation des plaies, même torpides ou atones, 
és obtenue avec une très grande rapidité sous l’action 4 
de l’étincelage de haute fréquence. - Ch 
….… L'ozone produit par l’étincelage permet de désinfecter : 
“la plaie et l’action de ce gaz entre pour une large part 
dans la cicatrisation. 

Le traitement répété 8 à 4 fois par jour est effectué 
avec l'une des électrodes N° 36, 60 ou 65 appliquée 
pendant 2 à 3 minutes. 

Il est préférable de ne pas mettre l'électrode en contact - 
ayec la plaie. Nous recommandons l'interposition d'un 
linge fin très propre ou le maintien de l'électrode à une 
certaine distance de la peau de façon à obtenir de très 
courtes étincelles. 











Sinovite — Epanchements de sinovie 


_ Provoquer une révulsion par un élincelage quotidien 
en courant moyen pendant 7 à 8 minutes, L'application 
se fait généralement avec l'une des électrodes N°* Al 
où 61 employée au travers d'une ou deux épalsseurs + 
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quentes dans l'enfance : 


Diarrhée infantile 


Talquer préalablement l'épiderme de l'enfant puis 
masser tout le corps en courant doux avec l’une des 
électrodes N° 1 ou 2 pendant 5 minutes. 

‘raiter ensuite la colonne vertébrale avec l’électrode 
spinale N° 8 pendant 3 à 4 minutes, courant moyen. 

Il n’y a aucune réaction cutanée à craindre ni au- 
eune contre indication. Les séances répétées quotidien- 
nement doivent être effectuées pendant une dizaine de 
jours. 

Pour le traitement de la paralysie infantile, se repor- 
ten page 27; pour celui de la gourme, page 48. 


Dermatologie 
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Alopecies — Chute des cheveux 


Elles peuvent avoir des causes-mulliples(fèvres, 
inflammations locales, sur- 
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aclion du euir chevelu. 
D04 appareils après l'em 


d'alcool 
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' Jus, 
5 et qui, de P 
ne présente aucun avantage marqué et qui, 


st difficile à supporter. 3 £ ire précédér 
7 rs les cas d'alopécies Re LH ie 
l'application d'un lavage du its Ce dans TE 
tion suivante : 50 gr. d'hyposulfite 
litre d'eau. 

Eczéma 


Les rayons violets VITALUS constituent & ee 
de choix de celte affection. Dans les formes PR ro 
dans l'eczéma suintant, l'eflluve de haute F3 ne 
donne des résultats complets. On constale pue SRE ; 
ralion dès les premières applications grace à rs ps 
quotidien pendant 10 minutes de l'électrode N ER 
contact avec la peau. Commencer par un courant très 
doux afin d'éviter l'irrilation des épidermes sensibles. 

Dans les formes torpides, chroniques ou séborrhéi- 
ques, provoquer de pelites élincelles de condensation 
avec l’électrode N° 4. Dans les cas rebelles on est sou- 
vent amené à utiliser l’électrode de quartz VITALUS 
à vapeurs de mercure qui donne, grâce aux U.V., des 
résullats remarquables. Séances quotidiennes de 10 mi- 
nules en courant moyen. 


Epithéliomas 


L’escarrification Par l'élincelle de h 
convient Particulièrement dans Je 
ulcéreuses, où elle donne des ré 

Il est important d' 
deux séances, de 


aute fréquence 
s formes végélantes, 1 
sullats rapides, 


agir éncrgiquement en u 

agir gique ne ou 
$ applications timides et répétées ri 

| RLOUS épété D 
ed ProYoquer une irritalion. Employer race 
N 12. Après l'application, lotionner avec de |’ 
Picriquée au 1/100. ne 


Furoncles, Anthrax, Clous, 


Abcès, etc, 
Pour Jeg faire avorter, 






4 el appliquer 1ù Le 
PR d'iode Sur les pointes e{ As + x sPParition & 
os 2 l'électrode fulguratrie ANeE Une’ cauté. fl 

e distan ; 
Wcondes me co . 


do 




































s'il est irop tard pour entraîner l'avortemen 
 Jélectrode N° 1en effleurage circulaire 4 
1flammée contact immédiat de l'A 
eau, courant MmOyEN; pendant 2 à8 minutes a À 
ls séances 3 où 4 fois par jour Baction hé a 
ces applications est identiqueiedenn 
udes employées couramment. . FE 


» s ré e êct a Stérili. « 
1 due à l’ozone dégagé empêchenles ulcérations de 


liser 


ion €I 


ter 
ltant de 







su 
ré 


\presses ch: 


ndre. 
Impétigo — Gourme 


Faire tomber les croûtes avec. des compresses dé 
haude, puis effluver pendant 4 à 5 minutes ayec l'élec 
trode N° 1, courant moyen, 2 à 3fois par jour, 


Lupus Erythémateux 


Provoquer de petites étincelles avecMles électrodes 
ou 4 tenues à une petite distance de laMpeau Aug: 
ivement l'intensité du courant-jusquà 
qu'on oblienne une certaine rougeurIlMsemfonment 
la suite de petites croûtelles, attendre-qu'elles.soient 
rlie tombées pour renouveler Mapplication: Com- 
ncer par la périphérie en-empiétant légèrement sut 
Ilules saines. On remarque rapidementunesants 
toutefois la guérison COMpPlÈté M NÉCESSILEUN 

n nombre de séances. 





ntier progr 


Noevi vasculaires, Taches de vin, Envies,.ete: 


ind les 


Éai 4 e 
if lésions sont superficielles, provoquer un 
Carr! 


icalion en déplaçant rapidement l'élcrot 
Ur les petits vaisseaux sanguins. Speo 


es et c: ; c : A 
he or l'irritation par un massage léger ayéé 
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(éco CONAC égun cs attein 08; 
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Prurits, Affections prurigineuses, Prurigo, 
Urticaire, etc. 


Comme dans l'eczéma, effluver pendant 8 à 10 mi- 
« les régions atteintes avec l’une des électrodes 

|, ? ou 4 en courant moyen. Certaines parties du 
ps nécessitent l'emploi de l’électrode N° 60 spéciale- 
nt indiquée pour les cavités organiques. Eviler les 
elles irritantes qui risqueraient de provoquer une 
ssée urticarienne venant à l'encontre du résultat 
{ herché. 


Psoriasis 


Cribler les régions atteintes de petites étincelles de 
aute fréquence jusqu’à rubéfaction de la peau. Faire 
} séances par semaine en employant l’électrode de quartz 
ITALUS productrice d'U.V. On obtient rapidement la 
sparition du prurit et dans la majorité des cas il suffit 
l'une dizaine d'applications pour ramener la peau à 
n aspect normal. 


Verrues vulgaires, Papillomes 


Régler la pointe de tungstène du fulgurateur N° 12 
le façon que celle-ci se trouve à 2 ou 3 "/" en retrait 
l'extrémité du capuchon de verre. Escarrifier la verrue 
ou l’excroissance avec l'étincelle produite en débutant 
ar un courant moyen el en attaquant la partie cornée 
par la périphérie. Terminer par le centre et détacher 
verrue lorsqu'elle devient transparente. En général 
verrue cède dès la première application sans laisser 
de cicatrice, Les gfosses verrues nécessitent parfois 2 


> : 


Xanthome, Xanthélasma 


ou tubercules jaunâtres disparaf- 


Les proéminences les.) L 
ifications répétées avec l'électrode 


tront à la suite d'escarr 
N° 12, Opérer comme pour les verrures. 








Soins de Beauté 


Nous avons indiqué précédémment l'acts 
sente des courants de haute fréquences te oscille 
électriques agissant sur les cellules organiques rern 4 
cent avantageusement le massageet l'on peut pla. 




















È F: Obteni 
un rajeunissement HéraUSS 
des rayons violets VITALUS quistimuient loutes les 
fonctions du corps et contribuent ainsi, beauté 


jien que ce chapitre ne soit pas diordret, 
médical, nous avons cru bon de “donner notre clientèle 
le moyen d'entretenir d’une fagonMsimple l'hygiène de 
la peau, la vigueur musculaire “ét mettre chècur à l'abri 
d'une vieillesse prématurée: 


ictement 


e massage facial effectuéchaque jou pendnn 4 
» minutes, en courant doux; avec lune-des électro 
N°3, 63 ou 64, reconstitue les Chairs-etcontribue ati 
à l'embellissement de l'épiderme-et la mise envaleur 
le la pureté des lignes du visage. 





‘n lonifiant et raffermissant la peau,les rayons 
violets préviennent et suppriment en partie : Bajoues, 
Pattes d'Oies, Rides, Double Menton, Taches de Rougeur, 
Poches sous les Yeux, elec... 

Nous 


conseillons de talquer la peau avant l'appli- 
catic 


n pour que l’électrode glisse plus facilement pe 
‘pidermes secs devront être préalablement masses ce 
4 crème de beauté VITALUS: 

Les Comédons, Points noirs, Boutons, Rougeurs, «oi 
t de petites défectuosités “qui disparaissent sous 
luence du massage quotidien avec les électrodes 


aut 








» ,,( : éti . 

3. L effluvation doit être suivie d'un éiuees pars 
Une minute au traver d'un linge fin. Les parte de 
“éTONE plus partiont:s i Fr 
CU Plus partic ulièrement traités en pro) 


« Fée o 
| Peliles élincelles grâce au fulgurateur N É 
ne ) 14 2 C L 
trode #5 “Er CMuvation en courant doux ar p 
3 limule a cireulation cutanée et d 
À l'ex du rasoir ne Ves Coupures pro 
AMG sont rapidement refermées sous l? 
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statique des petites étincelles obtenues en éloignant 
rode de 2 à 3 "/" de la coupure. 
électrodes pcignes 6 ou 7 employées en courant 
ment puissant assèchent le cuir chevelu et per- 
de le débi 








sser des Pellicules. Les séances 
durer de 5 à 8 minutes ; ies pellicules sont 

ent entraînées par un peigne très fin. 

s Cors, Durillons, Œils de Perdrix, traités comme 
rrues, demandent une certaine persistance dans 
plicalions qui doivent êlre précédées d’un bain 
d d’eau salée et très chaude. 

1 point de vue esthétique, nous préconisons pour 
eloppement des Seins l'électrode N° 54 et pour 
Raffermissement l'électrode N° 35 employées en 
nt moyen pendant T à 8 minutes. 

1: décharge des électrodes VITALUS au Néon, plus 
plus diffuse, plus facile à supporter, impose leur 
i dans les soins du visage. 

s courants de haute fréquence en traversant le gaz 
l'illuminent en rose vif, mais il ne s’agit nulle- 

t. comme l'affirment certains profanes, de rayons 

-rouges qui sont des rayons calorifiques absolument 





bles 
sibies. 
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> vous adresse mes remêr 
“ ve appareil VITALUS r 
Il y a dix ans que 154 

RE : k 
] jepuis, j'ai été bien éprouw 
\ Qu ea J'avais les jambes très 
À des remèdes qui ne me soulagéai 
et me fatiguaient l'estomac jen 
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votre appareil, je ressens un bien-ê 
mais éprouvé avec aucun remèdes 
18h 






Je suis enchantée de l'appare 
Certaines douleurs ont complè 
très heureuse de vous le dire 

Une de mes amies en afait 
s'en trouve très bien. J'estimes 
vraient posséder cet appareil. 







J'avais acheté votre app 
nel datant de 11 annéest J' 
de mon bras, La première 
4 élé pour moi une révélat 


Plus fort que l'autre et je mai 
côté, Lie mai 
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J'ai eu le plaie: ft 
L 6 Plai 
ientes un de ss “ ar 
donnait, entiè, liste 
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von amie, Mme T'…., se sert de votre appareil depuis 
mois ; elle s'est débarrassée complètement de rhu- 
ismes qui l'immobilisaient depuis près d'un an- Souf- 
nt moi-mème depuis plusieurs années, je vous prie 
m'envoyer un appareil identique au sien. 

Mme C.., Lyon. 


J'ai entendu dire le plus grand bien des rayons violets 


VITALUS. Veuillez m'adresser votre documentation. 
Pr J.., Marseille. 


je viens vous de- 


Ayant laissé tomber mon électrode 
touté urgence. J'ai 


mander de m'en adresser une autre de 
obtenu avec votre appareil depuis 8 jours des résultats 
extraordinaires. Mes névralgies faciales ont complètement 
disparu. Je soigne également un ulcère variqueux qui est 


en bonne voie de guérison. 
F. M.…, Nancy. 


Veuillez m'adresser une nouvelle électrode pour les hé- 
morroïdes destinée à mon frère. 
Je tiens à vous dire qu'aucune pommade ne m'avait 
apportée un pareil soulagement et je vais lui prêter mon 
ippareil pour qu'il puisse se soigner aussi. 
Y. K.., Nantes. 


8 clients sont enchantés des-résultats 
LUS. Je vous demande de bien vou- 
autres car j'ai plusieurs demandes 
lients qui était atteint de sur- 
maintenant. 


Mes deux premier: 
obtenus avec le VITA 
loir m'en adresser deux 
sérieuses, L'un de ces € 
dité entend beaucoup mieux 
R. P..., représentant, Pontoise. 


——— 


Nous tenons à la disposition de nos clients les référen- 
ces les plus variées concernant les cas susceptibles d'être 
arnéliorés où guéris par la méthode VITALUS. 


Mode d’emploi des Appareils VITALUS 


Le réglage de l'intensité du Courant de H. F. a 
4 ns 101 nos modèles. Ils effectue à l'aide nti. 
( Fe en tournant dans le sens des aiguilles d'un, 
| en tenant compte des indications d'intensité (tai 
x . fort) portées sur le cadran. e, 
Pour arrêter l'appareil, tourner Je bouton en sens jn. 
jusqu'au point de butée, sans forcer, 





MISE EN MARCHE 
Appareils des types M4. up. P.:4 


l°) Brancher le manche porte électrode sur les prises 

s de l'appareil : 

2°) Brancher le cordon secteur sur les prises femelles 

respondantes au voltage de l'installation utilisée (10/10 

190/250), les voltages employés sont toujours Compris 
l'une de ces deux catégories)" 


3 
Relier 


* l’autre extrémité du cordon secteur à une 
ant où à une lampe d'éclairage, en utilisant 
Chon spécial (supplément 4 francs.) 
[ ser l’électroc 
porte électroc 
1 Drusquer ; 
Donner l'inter 


ni. 






; 
le nécessaire au traitement dans 
e en la tournant légèrement sans 








sité désirée comme il est indiqué pré- 
Four  Cébrancher c( nmencer par enlever le cordon set 
r a prise de Courant 


Appareils MAS“ D 6 


Type OTdinaires 
#) pe 190 É DVerseur (bouton rouge) sur jaess 
“#90 Corrt Pondant au secteur utilisé ; 
Ta f 
"© Mancheporte électrode Û 
ccier l'une dés extrémités du cordon “ES 
d ‘Dar 11, ensuite prise de couran 
7: dura re 








Régler l'intensité. 
En cours de traitement le courant peut être coupé en 
nant le bouton rouge sur la position arrêt. 
Eu fin de traitement toujours ramener le bouton de ré- 
e au point mort. 


Types « diapoles » : 

Ces appareils sont fournis avec deux manches permet- 

il de localiser les courants ou de traiter deux personnes 

la fois. 

Lorsqu'on n'utilise qu'un seul manche le brancher sur 
: prise « unipole » et procéder comme avec un appareil 
rdinaire. 

Lorsqu'on utilise les deux manches Jes brancher sur 
les prises « unipole » et « diapole ». 

Pour localiser l’action des courants de H. F. munir 
haque manche d'une électrode et agir de chaque côté du 
embre à traiter. 


Appareils D. 4 et M.8 


Ces appareils ne diffèrent des précédents que par le 
branchement sur le secteur (appuyer sur le bouton corres- 
pondant au voltage du courant utilisé) et par le bouton 

‘arrêt situé au bas et milieu de la plaque (soulever le bou- 
ton pour que l'appareil fonctionne. En cours de traitement 
ouper le courant en appuyant sur le bouton). 


Recommandations importantes 


e pas tirer sur les cordons pour débrancher les ap- 





Parelis. 
Eviler de mettre les appareils dans un endroit humide. 
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